PIKTOGRAMI OPASNOSTI 


(OZNAČAVANJE OPASNIH KEMIKALIJA) 
1) VRSTE FIZIKALNE OPASNOSTI KEMIKALIJA 


Eksplozivnost - GHS01 Zapaljivost - GHS02 Oksidirajuće - GHS03 


Opasne kemikalije prepoznajemo 
prema piktogramima opasnosti 
navedenim na ambalaži. 


Plinovi pod tlakom — GHS04 Nagrizajuće za metal - GHS05 


€ 


2) VRSTE OPASNOSTI ZA ZDRAVLJE LJUDI 


Akutna otrovnost - GHS06 Opasnost niže razine - GHS07 Opasnost po zdravlje - GHS08 


Uz piktograme se navode oznake opasnosti 

(riječi kojima se označava relativna razina opasnosti); 
OPASNOST - viša razina opasnosti; 

UPOZORENJE - niža razina opasnosti. 


Nagrizajuće za kožu; 
teška ozljeda oka - GHS05 
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»RAZVRSTAVANJE, OZNACAVANJE I PAKIRANJE KEMIKALIJA" PREMA UREDBI (EU) br. 1272/2008 


3) VRSTE OPASNOSTI ZA OKOLIŠ 


Opasnost za okoliš - GHS09 Opasnost za ozonski sloj - GHS07 Prikazani piktogrami 
propisani su Uredbom 
(EU) Br.1272/2008., 
koja je obvezujući 
propis na cijelom 
području Europske unije, 
a koja se temelji na 
UN-ovom GHS-u 
(Globalno 
harmoniziranom 
sustavu). 
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